JÓZIA PRUGHNIGKA 


Córka konduktora kolei północnój Cesarza Ferdynanda, 


urodzona dnia 18 Pazdziernika 1878 r., zmarła w dniu 14 Marca 1883 r. 


A 


SERA 


W smutku pograzeni rodzice, zapraszają Krewnych, Przyjaciół i Znajomych na wyprowadzenie zwłok 
z domu Kolei północnej obok ogrodu Strzeleckiego w Piątek d. 16 b. m. o godz. 4 po południu 


wprost na Cmentarz. 
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W drukarni „CZASU* w Krakowie, 


